Comparison of 2014 Mean S.A.T. Scores in 
Schools Assisted by the Department of State 


SAT Reasoning Test 


Test 

U.S. Citizens in OS 

All Students in OS 

National Average 

Fairfax County 

Montgomery 

Arlington County 


Schools 

Schools 


Public Schools 

County Public 
Schools 

Public Schools 


Critical Reading 

580 (576) 

549 (541) 

497 (496) 

556 (554) 

547 (546) 

557 (554) 

Math 

596 (593) 

589 (586) 

513 (514) 

570 (568) 

560 (560) 

557 (554) 

Writing 

578 (575) 

554 (548) 

487 (488) 

542 (541) 

542 (542) 

539 (537) 

Scores in parentheses are for 2013 

Total 2014 

1754 

1692 

1497 

1668 

1649 

1653 

Total 2013 

1744 

1675 

1498 

1663 

1648 

1645 


Number of Students taking test 2014 at A/OS Assisted schools: 7,413 
Number of Students taking test 2013 at A/OS Assisted schools: 7,493 


SAT II Subject Test Scores 



U.S. History 

Math 1 

Biology M 

Chemistry 

Physics 

French 

Spanish 

Chinese 

Scores in parentheses are for 2013 

National Mean 

643 (651) 

621 (621) 

653 (655) 

668 (666) 

665 (667) 

635 (635) 

664 (656) 

758 (759) 

OS Mean 

632 (653) 

621 (609) 

657 (659) 

668 (659) 

669 (667) 

679 (677) 

716 (735) 

765 (762) 


